110. Losungen gasformiger Korper.                            523
Im Raume iiber der Fliissigkeit entwickelt sich auch Dampf aus dem Losungsmittel, von dessen Druck jedoch abgesehen werden kann, solange die Temperatur weit unter der Siedetemperatur liegt, die dem auBeren Druck entspricht. Ist jedoch ein nennenswerter Dampf druck vorhanden, so kommt fiir die Absorption des Gases sein Teildruck im Gasdampfgemisch in Frage.
Durch Versuche ist nachgewiesen, daB bei vielen Stoffen die bei einer bestimmten Temperatur absorbierten Gasgewichte dem Druck p des Gases proportional sind (Gesetz von Henry). Handelt es sich um eine Gasmischung, wie Luft, so wird jedes der Gase entsprechend seinem Teildruck (und seiner Absorptionsfahigkeit) absorbiert, also so, als ob das andere nicht vorhanden ware (Gesetz von Dal ton).
Durch Versuche sei ermittelt, daB von einem bestimmten Gas bei £° und einem auBeren Drucke pQ = 760 mmHg = l0333 kg/qm durch 1 cbm des fliissigen Losungsmittels a cbm Gas (von 0° 760 mm) absorbiert werden, die ay0 kg wiegen, mit y0 als Gewicht von 1 cbm von 0° 760 mm (spez. Gewicht). Dann wird bei der gleichen Temperatur t, aber dem verschiedenen Drucke p das Gasgewicht ttYoPJPo aufgenommen, also von Vl cbm des Losungsmittels das Gasgewicht
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Diese absorbierte Menge wiirde nun bei dem Raum Vl des Losungsmittels, der auch ihr eigener Raum im gelosten Zustand ist, und bei der Temperatur t einen Druck P besitzen, der sich wegen
P = *tjn
errechnet.    Es ist daher
Der Druck P ist nun nach Abschn. 109 nichts anderes als der OS-HI oti ache Druck des gelosten Gases.
Dies gilt fiir normale Stoffe. Wenn jedoch mit der Absorption eine molekulare Anderung verbunden ist, so andert sich diese Be-ziehung, da die Gaskonstante fiir das geloste Gas dann einen andern Wert Rl besitzt, als fiir das freie Gas. Es wird mitbei Wasser aus der Losung durch den Kolben nach oben tritt, so steigt der osmotische Druck auf den Kolben bis zu den Ver-suchswerten. Wie man aus der in Fig. 212 eingetragenen gleichseitigen Hyperbel erkennt, wachst der Druck im umgekehrten Verhaltnis des Raumes der Losung, wie bei einem bestandigen Gas. Am Kolben ist eine Arbeit gleich der unter der Druckkurve liegenden Flache aufzuwenden, um die Losung von 1 bis 6 v. H. Zuckergehalt zu verstarken. LaBt man den Kolben, dem osmotischen Druck nach-gebend, unter allmahlicher Entlastung wieder steigen, so gibt er diet. Wurde diese Wand nicht vorhanden sein, so wiirde der geloste Stoff aus der Losung in das reine Losungsmittel iibertreten. In diesem Bestreben wird er.
